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A ptekarz i Obywatel miasta Krakowa. 


przeżywszy lat 77, po krótkiéj chorobie, opatrzony SS Sakramentami, dnia 12 Sierpnia 1874 r. zasnął w Panu. 


Kolega i Przyjaciele zmarłego. zapraszają Znajomych i pobożną Publiczność, na wyprowadzenie zwłok dnia 14 Sierpnia b. r. t. j. w Piątek o 
godzinie tótej rano z domu Nr. 233 przy ulicy Szczepariskiéj do kościoła Archiprezbiteryalnego N. M. P., a po odbytem Nabożeństwie na miejsce 


wiecznego spoczynku. 


W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


